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Zelhem, Stephanotisweg 2, het vervangen van ramen voor een schuifpuit 

Op 6 juli 2016 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer 2016-1376. De aanvraag gaat over het vervangen van ramen voor een schuifpuit aan 
de Stephanotisweg 2 te Zelhem. 

Deze vergunning is aangevraagd voor de activiteit: 

•Bouwen: het bouwen van een bouwwerk (Wabo, art. 2.1, lid 1 onder a) 

Het aanvraagformulier is digitaal te raadplegen. Wij kunnen de stukken per post naar u opsturen. 
Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht. 


Procedure 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 weken. 
Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als 
we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een (ontwerp) besluit is genomen 
wordt dit gepubliceerd. Het (ontwerp)besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen 
vanaf dat moment ter inzage. 
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